قراءات إثرائية لقررتاریعخالفقه اعدد فر إٹراء اتون ر , 
آبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف وقول الصحابي على القياس 
" وقال آبو حنيفة: 
- الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من 
القياس. 
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